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> 


PREZES Kraków, dnia 16 maja 2022 r. 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


Nr 0KR.4210.50.2021.MGi 


DECYZJA 


Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) oraz na podstawie 
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) 


po rozpatrzeniu wniosku 
przedsiębiorstwa energetycznego 


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Przemyślu, 


zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”, 


zawartego w piśmie z dnia 21 grudnia 2021 r. znak: PG/3502/7/2021/1762, uzupełnionym 
pismami zdni: 5 marca 2022 r. znak: PG/3502/1/2022/355, 4 kwietnia 2022 r. znak: 
PG/3502/2/2022/465, 12 kwietnia 2022 r. znak: PG/3502/3/22/521 oraz dnia 10 maja 2022 r., 
znak PG/3502/3/25/681, w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 


zatwierdzam 


taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, 
na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania. 


UZASADNIENIE 


Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 23 grudnia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo 
posiadające koncesje na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem. 


Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne 
posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona 
taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna 
z zasadami i przepisami określonymi w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne. 


W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego 
materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia 
Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
ikalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 
z późn. zm.). 


Ustalone w taryfie dla ciepła stawki opłat zostały określone na podstawie planowanych do 
poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności 
koncesjonowanej. 


Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec jak w sentencji. 
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POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne, w związku z art. 479% pkt 1 i art. 
47947 $ 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego /Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1805 z późn. zm./). Odwołanie należy przesłać na adres: Południowo-Wschodni Oddział 
Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30-133 
Kraków. 


2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu 
sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać 
wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 479% ustawy - Kodeks 
postępowania cywilnego). 


3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie 
zart. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2257 z późn. zm.). Strona może ubiegać 
się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 100 i następne ustawy 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie 
do przepisów art. 117 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. 


4. Wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $ 1 ustawy - 
Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji 
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja 
Staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a $2 ustawy - Kodeks postępowania 
administracyjnego). 


5. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, 
decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji 
Energetyki - Ciepło”. 


6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę 
do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej 
opublikowania. 


z upoważnienia 
Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
DYREKTOR 
Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
z siedzibą w Krakowie 
/-/ 


dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba 
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Załącznik 
do Decyzji Nr OKR 44060. IW, M 
x dual malo VDAN m" 
MPEC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
w Przemyślu Spółka z o.o. 


37-700 Przemyśl 
ul. Płowiecka 8 


TARYFY DLA CIEPŁA 


2022 rok 


Główny Księgowy 
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1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE. 


l. ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. —Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r. 
poz. 716, z późn, zm), 

2. rozporządzenie systemowe — rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r 
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 16, poz. 92), 

3. rozporządzenie taryfowe — rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 
2020 r. wsprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 z późn. zm.), 

4. przedsiębiorstwo energetyczne - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu 
Spółka z 0.0., prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła 
oraz obrotu ciepłem, 

5. przedsiębiorstwo ciepłownicze „FIBRIS S.A.” w Przemyśl — obce źródło ciepła, w którym 
przedsiębiorstwo energetyczne dokonuje zakupu ciepła dla odbiorców ciepła z tego źródła, 

6. przedsiębiorstwo wytwórcze — PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyślu Spółka z 0.0., 
prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła w eksploatowanym przez to 
przedsiębiorstwo źródle ciepła, 

7. odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem 
energetycznym; 

8. cieplo - energia cieplna w wodzie gorącej; 

9. źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła; 

10. sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania 
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych; 

11. przyłącze — odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła 
cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub 
źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach: 

12. węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub 
parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego 
do instalacji odbiorczych; 

13. instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania 
ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów 
poboru ciepłej wody w obiekcie; 

14. zewnętrzna instalacja odbiorcza — odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł 
cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których 
zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła; 

15. obiekt — budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi; 

16. układ pomiarowo-rozliczeniowy - zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów 
nośnika ciepła, których wskazania. stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu 
dostarczania ciepła, dopuszczony do stosowania zgodnie z przepisami o miarach; 

17. zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie 
do sieci ciepłowniczej największą moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach 
obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi 
oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia : 

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza 
w pomieszczeniach; 

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych: 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji; 

18. grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem 
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz N 
warunków ich stosowania; 

19. taryfa - zbiór stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsi 
energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nifgjydibioreówia" 
określonym ustawą; URZECU * 

20. nielegalne pobieranie ciepła - pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z cafk6 
częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzęz ingere 
układ mającą wpływ zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez ul 
rozliczeniowy; 


Taryfa dla ciepła Główny 


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. 37-700 Przemyśl ul. Płowiecka 8; 
NIP: 795-020-07-28; REGON: 650024129; KRS: 0000127415 Sąd Rejonowy w Rzeszowie; 
tel, 16 670 74 02; fax 16 670 53 84; e-mall: mpece?mpec.przenys|.gl; www.mpec,przemyśl.al Dorota Knapi 
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2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO. 


Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło 
na terenie miasta Przemyśla, na podstawie udzielonych koncesji na: 
1. przesyłanie i dystrybucję ciepła — decyzja Prezesa URE z dnia 4 września 1998 r. 
nr PCC/30/277/U/2/98/EB 
na okres od 4 września 1998 r. do 15 września 2028 r. 
2. obrót ciepłem — decyzja Prezesa URE z dnia 30 lipca 2021 r. 
nr 0CC/389/277/W/OKR/2021/JWi 
na okres od 1 września 2021 r. do 15 września 2028 r. 


3. CHARAKTERYSTYKA POTRZEB CIEPLNYCH 
I PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE. 


Podziału odbiorców na grupy taryfowe dokonano zgodnie z $ 10 rozporządzenia taryfowego. 


Odbiorcy zasilani w ciepło z sieci ciepłowniczej, do której ciepło dostarczane jest z obcego 
O-p Źródła ciepła - przedsiębiorstwa wytwórczego PGNiG TERMIKA Energetyka 
Przemyślu Spółka z 0.0. 
Lw Odbiorcy zasilani w ciepło z indywidualnych węzłów cieplnych (obsługujących jeden 
| budynek lub budowlę) eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne 
Odbiorcy zasilani w ciepło bezpośrednio z z eksploatowanych przez przedsiębiorstwo 
G- energetyczne grupowych węzłów cieplnych (obsługujących więcej niż jeden budynek lub 
w budowlę) lub poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze nie będące własnością 
| _ przedsiębiorstwa energetycznego i i | 
| Odbiorcy zasilani w ciepło z eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne 
Gz grupowych węzłów cieplnych (obsługujących więcej niż jeden budynek lub budowlę) 
poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze będące własnością przedsiębiorstwa 
_| energetycznego 


T Odbiorcy zasilani w ciepło z sieci ciepłowniczej, do której ciepło dostarczane jest z obcego 
O-n źródła ciepła przedsiębiorstwa ciepłowniczego , „FIBRIS S-A” w Przemyślu 


4. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT. 


W niniejszej taryfie ustalono stawki opłat netto. Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku 
od towarów i usług (VAT), który nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


1. Stawki opłat za usługi przesyłowe. 


Miesięczna rata 


Stawka opiy zmiennej za usługi przesyłowe 


KB opiaty stałej z za | usługi przesyłowe 


Główny Księgowy 
Taryfa dla ciepła Pro. UR 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Clepinej w Przemyślu Spółka z 0.0. 37-700 Przemyśl ul. Płowiecka 8; str 
NIP: 795-020-07-28; REGON: 650024129; KRS: 0000127415 Sąd Rejonowy w Rzeszowie; órota 
tel. 16 670 74 02; fax 16 670 53 84; e-mall: mnecó©?moec.przemygl.pl; www.mpec.orzemysl.pl 
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| BE rata zł/MW/m-ce | 


Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GI 30.12) 
= 3.1 | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MWirok ; 


3.2 Miesięczna rata zł/MW/m-c Gw 


Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | z¥/GJ 


Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok | 


.2 | Miesięczna rata złMW/m-c Gz 
A | Stawka opłaty zmiennej za usługi AONE zł/GI 


5.1 | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok | 
52 | Miesięczna rata zł/MW/m-c O-n 
5.3 | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ | 25,66 


2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej. 


5. ZASADY USTALANIA STAWEK OPŁAT 


Stawki opłat zamieszczone w taryfie zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi art. 45 ustawy 
oraz w rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego. 


6. WARUNKI STOSOWANIA STAWEK OPŁAT 


1. Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat są stosowane przy zachowaniu parametrów 
jakościowych nośnika ciepła, standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz sposobu 
załatwiania reklamacji, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia systemowego. 


2. W przypadkach: 
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła, 
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
- udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy, 
- stwierdzenia nielegalnego poboru ciepła, 


stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 i sea esaa f 2 
oraz obowiązujące przepisy o podatku od towarów i usług. , 


7. ZASADY PROWADZENIA ROZLICZEŃ Z ODBIORCAMI 
1. W rozliczeniach z odbiorcami poza stawkami opłat za usługi przesyłowe przedsiębiorstwa 


energetycznego, stosowane będą ceny i stawki opłat ustalone w taryfie przedsiębiorstwa 
ciepłowniczego FIBRIS S.A., w zakresie: 


Taryfa dla ciepła 
ELA IEEE PZ po RYC O PRE p SZ EA r WC SĄ WYW e PROROK TZ gy EO w 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z 0.0. 37-700 Przemyśl ul. Płowiecka 8; — I 3 
NIP: 795-020-07-28; REGON: 650024129; KRS: 000027415 Sąd W Rzeszowie: 
tel. 16 670 74 02; fax 16 670 53 84; e-mall: n ec przer wuw.me: pl 


Dorota kai 
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— ceny ciepła (w zł/GJ), 

- ceny za zamówioną moc cieplną, (w zł/MW), 

— ceny nośnika ciepła dostarczonego do napełnienia instalacji odbiorczych oraz do uzupełnienia 
jego ubytków (w zł/m”), 

— stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe (w zł/MW), 

— stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe (w zł/GI), 


oraz 
ceny ustalone w taryfie przedsiębiorstwa wytwórczego PGNIG TERMIKA Energetyka 
Przemyśl Sp. z o.o, w zakresie: 
— ceny ciepła (w zł/GJI), 
— ceny za zamówioną moc cieplną (w zł/MW), 
ceny nośnika ciepła dostarczonego do napełnienia instalacji odbiorczych oraz do uzupełnienia 
jego ubytków (w zł/m”). 


2. Ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło, nośnik ciepła, stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe, 
stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe ulegają każdorazowo zmianie wraz ze zmianą taryfy 
dla przedsiębiorstwa ciepłowniczego oraz przedsiębiorstwa wytwórczego. 


P Kai gowy 
Taryfa dla ciepta aj ce t 


Pro 
De E 
Miejskie Przedsięblorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. 37-700 Przemyśl ul. Płowiecka 8; str, 4 L 
NIP: 795-020-07-28; REGON: 650024129; KRS: 0000127415 Sąd szenie Rzeszowie; : Jorota 
tel. 16 670 74 02; fax 16 670 53 84; e-mail: 
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